Resolution 349 (1974) 
du 29 mai 1974 

Le Cornell de securite, 

Notant que, selon le rapport du Secretaire general 
en date du 22 mai 1974 (S/11294), la presence de la 
Force des Nations Unies chargee du maintien de la 
paix a Chypre demeure necessaire dans les circons- 
tances presentes si Ton veut que la paix soit maintenue 
dans Tile, 

Notant que le Gouvernement chypriote est con- 
venu que, en raison de la situation qui regne dans 
rile, il est necessaire de maintenir la Force en fonctions 
au-dela du 15 juin 1974, 

Notant egalement la situation qui regne dans Tile, 
telle qu’elle ressort du rapport, 

1. Reaffirme ses resolutions 186 (1964) du 4 mars, 
187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 
193 (1964) du 9 aout, 194 (1964) du 25 septembre 
et 198 (1964) du 18 decembre 1964, 201 (1965) du 
19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 
10 aout et 219 (1965) du 17 decembre 1965, 220 
(1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 
(1966) du 15 decembre 1966, 238 (1967) du 19 juin 
et 244 (1967) du 22 decembre 1967, 247 (1968) du 
18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 
10 decembre 1968, 266 (1969) du 10 juin et 274 
(1969) du 11 decembre 1969, 281 (1970) du 9 juin 
et 291 (1970) du 10 decembre 1970, 293 (1971) du 
26 mai et 305 (1971) du 13 decembre 1971, 315 
(1972) du 15 juin et 324 (1972) du 12 decembre 
1972, et 334 (1973) du 15 juin et 343 (1973) du 
14 decembre 1973, ainsi que les consensus exprim6s 
par le President a la 1143 e seance, le 11 aout 1964, et 
a la 1383* seance, le 25 novembre 1967; 

2. Prie instamment les parties int6ressees de faire 
preuve de la plus grande moderation et de poursuivre 
de maniere acc61eree et resolue leurs efforts concertes 
en vue d’atteindre les objectifs du Conseil de securite, 
en mettant a profit de fagon constructive le climat et 
i’occasion propices actuels; 

3. Prolonge a nouveau, d’une periode prenant fin 
le 15 decembre 1974, le stationnement a Chypre de 
la Force des Nations Unies chargee du maintien de 
la paix, qu’il a creee par sa resolution 186 (1964), 
dans l’espoir que des progres suffisants dans la voie 
d’une solution finale auront ete accomplis d’ici \k pour 
permettre le retrait de la Force ou une reduction sub- 
stantielle de son effectif. 

Adoptee d la 177l e stance 
par 14 voix contre ztro, 
avec une abstention (Chine). 


Decisions 

A sa 1779 e seance, le 16 juillet 1974, le Conseil a 
decide d’inviter les representants de Chypre, de la 
Turquie et de la Grece a participer, sans droit de 
vote, a la discusion de la question intitu!6e : 

“La situation a Chypre : 


“a) Lettre, en date du 16 juillet 1974, adressee 
au President du Conseil de securite par le Se¬ 
cretaire general (S/11334 21 ); 

“ b ) Lettre, en date du 16 juillet 1974, adressee au 
President du Conseil de securite par le repre- 
sentant permanent de Chypre aupres de 1’Or- 
ganisation des Nations Unies (S/1 1335 21 ).” 


A sa 1780* seance, le 19 juillet 1974, le Pr6sident 
du Conseil a rappele la decision prise a la 1779 e seance 
d’inviter, notamment, le representant de Chypre k par¬ 
ticiper a la discussion de la question. A cet egard, apr£s 
avoir consulte les membres du Conseil, il a indique 
que le Secretaire general avait regu deux telegrammes 
de Nicosie, dates respectivement des 17 et 18 juillet, 
dont il a donne lecture. Les membres du Conseil, apres 
avoir pris note des renseignements contenus dans ces 
telegrammes, sont convenus qu’eu egard au debat en 
cours sur la situation a Chypre, auquel Chypre, sur 
sa demande, avait ete invitee a participer en vertu 
d’une decision prise par le Conseil a sa 1779 e seance, 
le President de Chypre, M ffr Makarios, qui avait ex¬ 
prime le souhait de prendre la parole devant le Conseil, 
serait regu en cette qualite. En consequence, l’ambas- 
sadeur Rossides, ayant ete dument accredits par le 
chef de l’Etat chypriote, serait considere comme re¬ 
presentant Chypre lors du debat en cours. 


A la meme seance, le Conseil a egalement decide 
d’inviter les representants de la Yougoslavie, de la 
Roumanie et de l’lnde a participer, sans droit de vote, 
a la discussion de la question. 


A sa 1781 e seance, le 20 juillet 1974, le Conseil 
a decide d’inviter le representant de Maurice a parti¬ 
ciper, sans droit de vote, a la discussion de la question. 


Resolution 353 (1974) 

t du 20 juillet 1974 

Le Conseil de securite, 

Ayant examine a sa 1779 e seance le rapport du 
Secretaire ‘general sur les evenements survenus recem- 
ment k Chypre, 

Ayant entendu la d6claration du President de la 
Republique de Chypre ainsi que les declarations des 
representants de Chypre, de la Turquie, de la Grece et 
d’autres Etats Membres 22 , 

Ayant examine a la presente seance les nouveaux 
evenements survenus dans file, 


21 Voir Documents officials du Conseil de securite, vingt- 
neuvieme annee, Supplement de juillet, aoCit et septembre 1974. 

22 Ibid., vingt-neuvieme annee, 1780® seance. 
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